Holder 


JOHN ANTHONY ۷۵ der SK. ۱ 
ST SoORN : Died: 


لور 
رم Knox (Heg SISTA, Dam aR ۱5 KNex.,, makkied g Feder‏ زا پم گر ۲۷۱۵۸ 7 


Lived i9 Pickens Co. Ala. - v^ 1835 
Z&ty had owe Sows'a|| SERVED iw The Gil Wan. : 
QD Sese Aure Eee, D, EN 
بل‎ Aug. 1834, fiektws Co. Ql. — Died: Seak.3, 1904 IMeniovon Ms. — 
Maruegd : ۵۷ Jane ب‎ naf. 5, 1848 مرمع‎ Co. , ls. 
ENLISTED in CSA APR. 20,18 L1 @ Pekensurlle, Da. (Vwsrenzd wXo Co.@, (yarn 
Dbecamg Ce.F) s» Q4. 71 EANT7AV. FeugWk 2 Gal nao, SERUED IN Amy له‎ 
Nonrvu«nM Uı RaıN!A. CAPTuU 17,1864 Wtün WiNCHesT@, .هلا‎ he was Taken 770 
روز‎ L20&au X, Md.  fcmeiuz4 a p 1So NA. مه مب‎ ۱ JUNE ly (bT HE was SICK 
Whe he was Released 
"TE ON Qua. /9 , 1922. , Mary Jane و‎ /d«A. f /200 2372 Aue, fng&nip)aN , Ms 
made Aplicada FOR hws PENSION. She. Tuy. Holden. and ella Melde, 
...سس‎ es he ApplicadX14M 
ehil dken: 
I-A Jon rls (og موم از ین‎ : Ne wAs galled willig) ۵/4۵ ES 
هیروس‎ Fen 4 وه‎ dept. Seve ın Medial 0000000000000 000 


1-8 — Ella Heldeo ER on. Tess 
Tana ud Sehos| ın LRA ره‎ da-L.. 0 . 


] -( : ۷۸ Id 
۱- مره یرال‎ da. ides ) 


David Wills Bolden: u 
۱ o Usb?) — 


AORN : Died: Died £UOU ds wm مق لا‎ t "T 
کم فعا ردو‎ 
° MASVCeAyp fumed مط‎ VA@ANKEE < Oo 4 SE سس‎ r تع ی سس ی‎ 


89 Esse Denay Alden. | 
CP. Cp a e | tas, مسجت‎ ER: 
orea lsa, P^ 30436 


pe 93. 371 


Med: meh 43, 19/5, 90‏ ی مگ 
(me, ۱899 ۳ «<<‏ زار os. Hanan (f. E...‏ سس 
HERPES‏ با | m‏ له oSehusd i Cus} US‏ 


Cuil Wae PENSION Boon ER: سس سس‎ 


hes. M.E. Holdev | widow, ag£ 48, . made aei Tio fme سس‎ 


ENS 0 AF, She had Been IN ۲۷۳۱۱ 5۶۱5۶ ۱ رمرم‎ le Means. Ken ماه‎ 


AAS (t4. "a Meridian, husbaud Les UJ. 4. € 4.) ۸۵ معا‎ — — 
ZoAo Euwliskd ta (25. A, ن به‎ ۲ Y na. a Comme«secu? of The, was 


e adl E SS Tk 
مار‎ husband had served ueri! jue end He Lua. 


e ەم‎ 5 bue cr 3 عضو‎ NUTUS سر‎ 


Aree. es 


—X uM ا‎ 


سس i‏ 22ا8 d‏ تمصع SA‏ ع 
Coe. N e Ese‏ 7 


mE EN | PME HUNE. 
NV 
" CR eed — ] 


